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Examen MST1 : mecanique ST 2010-2011 
Remarq ue : Vos reponses doivent etre succincte$<> lisibles et sans futures 


N° 


Questions 


Qu ’appelle-t-on action 
mecanique ? 


Reponses 
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Par quoi est definie une force ? 


Donner la condition d’equilibre 
pour un systeme deforces 
concourantes 
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Donner les conditions 
d’equilibre pour un systeme de 
forces arbitrairement disposees 
dans le plan 
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Quel est le role d’une liaison 


mecanique 


Citer et representer quatre 
types de liaisons mecaniques 
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Examen MST1 : Mater iaux ST 2010-2011 


Remarque : Vos reponses doivent itre succincies, lisibles et sans ratures 


N 

0 

Questions 

Reponses 

1 

Quelle est la difference entre 
les methodes de durete Brinell 
et Rockwell ? 


2 

Citer les principals operations 
de preparation des echantillons 
pour l 'analyse 
metallographique ? 


3 

Quelle est la difference entre 
les f antes de moulage et 



d’affinage ? 
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Deer ire l ’espace de fusion d un 
hautfourneaii 
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Quel est le role des tuyeres ? 
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Donner la destination des gaz 
du gueulard 
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